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新华社达川1月10日电四川省达川市通州商场今天凌晨发生一起
特大火灾，造成重大伤亡。目前已证实有10人死亡，另有15人受伤，
其中重伤5人。



今天凌晨2时35分，达川武警消防支队接到通州商场发生大火的报
警，立即组织地市两级消防部门500多人赶赴现场救人灭火。现场共救
出100多人，其中已发现死亡10人。目前，受伤群众大多已被送往医院
救治。



火灾发生后，达川地区和达川市的党政领导紧急赶赴现场，成立
灭火抢救指挥部。到今天上午9时35分，大火被扑灭，但商场内已被烧
成一片废墟，商品全部被烧毁。



火灾原因和损失、伤亡情况正在调查核实中。


 